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PREFACE 


These  Tables  w.  '  'a  found  a  great  improvement  on 
!  those  aboady  publiMhed. 

The  scale  of  sterling  prices  is  based  upon  the  old 
"  Importers'  Guide,"  but  is  calculated  at  Canadian  par  of 
Exchange,  and  prices  from  ^  of  one  penny  to  one  thousand 
pounds  can  be  costed,  at  a  glance,  at  an  advance  ot  from  5% 
to  60%,  moving  upwards  by  2^%  rates. 

Example : 
Say  an  article  costs  in  Sterling  3/10^ 
Duty  is         27i% 
Charges  are    7^% 

Equals  an  advance  of  35% 
Turn  to  Table  35%,  and  at  3/10|  you  find  $1.27-29  as  the 
actual  laid  down  cost,  and  you  look  at  cnly  one  place. 

Users  of  these,  and  similar  tables,  should  bear  in  mind 
that,  by  them,  twice  25%  does  not  make  60%,  as  the  principal 
is  multiplied  as  well  as  the  advance — thus,  25%  advance  on 
1/-  =  30.42,  multiplied  by  2  this  gives  60.84,  while  50%  ad- 

0 

vance  on  1/-  equals  36.50. 


For  thoso  not  familiar  with  the  use  of  Costing  Tables, 
the  following  example  may  be  a  guidance  : 

Invoice  value  is,  say,  £79.2.9  nett. 

Convert  this  amount  into  currency  by  the  Exchange 
Table  9|%  at  back  of  book. 

£79.0.0      will  be         $384.47 
2^         »      „  .67 

Invoice  of  £79.2.9      in  currency  $385.14 
Charges —  — ^— 

Duty  30%  on  $385 $115.50 

Freight 20.05 

Insurance,  port  dues,  cartage  and 

cases,  &c 8.89 

144.44 

Total  cost $529.58 

Multiplying  the  charges  by  100  and  dividing  by  the 
invoice  value  in  currency  will  give  the  percentage  of 
charges,  thus 

14444  X  100  -7-  38514  =  37^% 
therefore  use  the  37 1%  rate. 

Proof  by  tables — 

£70.0.0  at37i%rate      =$468.42 

9.0.0  (take  ^V  of  ^90)        60.22 

2.9  .94 

£79.2.9    equals  by  tables    $529.58 

Should  there  be  more  than  one  rate  of  duty  on  the 
shipment,  make  calculation  as  above,  omitting  the  duty,  to 
arrive  at  the  percentage  of  other  charges,  and  add  such 
percentage  to  the  different  rates  of  duty;  these  other 
charges  are  in  above  example,  7|%,  therefore  if  duty  were 
paid  at  15,  20,  and  27|%,  use  tables  22|,  27|,  and  357, 
respectively,  to  obtain  laid  down  cost.  ° 
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.97-03 
.98-14 

.99-26 
1.00-37 
1.01-49 

1.02  61 

1.03  72 
1.04-84 
1.05-95 
1.07-07 

1.08-18 
1.09-30 
1.10-41 
1.11-53 
1.1264 
1.13-76 
1.14-87 
1.15-99 


s.    d. 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


1^ 

6 

6H 
7 

7Ji 
8 


4   9 

4  OH 
410 

410K 
411 

5  0 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6    8 


1 
2 
3 
4 
5 

? 


9 
10 
11 
0 
1 
2 
3 
4 


6  6 
6  6 
6  7 
6    8 

6  9 
610 
611 

7  0 


10% 


c. 


1.17-ip 
1.18-22 
1.19-33 
1.20-45 
1.21-56 
1.22-68 
1.23-80 
1.24-91 

1.26-03 
1.27-14 
1.28-26 
1.20-37 
1.30-49 
1.31-60 
1.32-72 
1.33-83 


1.3606 
1.38-29 
1.40-52 
1.42-76 
1.44-99 
1.47-22 
1.49-45 
1.61-68 

1.53-91 
1.56- 14 
1.58-37 
1.60-60 
1.62-83 
1.65-06 
1.67-29 
1.69-52 

1.71-75 
1.73-98 
1.76-21 
1.78-44 
1.80-67 
1.82-91 
1.85  14 
1.87-87 


1« 


10% 


ADVAi40E. 


s.    d. 


7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 


1 
2 
3 
4 
5 

e 

7 
8 


7     9 
7  10 

7  11 

8  0 


8 
8 
8 
8 


1 
2 
3 
4 


8  5 
8  6 
8  7 
8  8 
8  9 
8  10 

8  11 

9  0 


9 
9 
9 
9 
9 


1 
2 
3 

4 
5 


9     6 

9     8 

9     9 

9  10 

9  11 

10  0 

10  1 

10  2 

10  3 

10  4 


ts. 


s.    d. 


11 
11 


1.89  60 
1.01-83 
1.0400 
1.90 -20 
1.08-52 
200-75 
2.0208 
2.06  21 

2.07-44 
2.09-67 
2.U00 
21413 
216-36 
218-60 
220-82 
22306 

225-20 
227-62 
229-76 
231-08 
234  21 
236-44)12 


10  5 
10  6 
10  7 
10  8 
10  9 
10  10 

10  11 

11  0 


11     3 


4 

5 

11     6 

11     7 

11     8 

11     9 
11  10 

11  11 

12  0 


12 


238-67 
240-00 

24313 
245*36 
247-60 
249-82 
26206 
254-28 
2.66-61 
268-74 

260-97 
263-21 
2.65-44 
2«7-e7 
269-90 
272-13 
274-36 
276-60 


12 
12 


1 
2 
3 
4 


12  5 
12  6 
12  7 
12  8 
12  9 
12  10 

12  11 

13  0 

13  1 

13  2 

13  3 

13  4 

13  6 

13  6 

13  7 

13  8 


e. 


278-82 
281-06 
283-28 
285-51 
287  74 
289-97 
292-20 
294-43 


s.    d. 


296-66 
298-89 
3.01  12 
a03-d6 
3.05-50 
3.07-82 

aio-05 

8.12-28 

ai4-5l 
a  16- 74 
ai8-07 
a21-20 
a23-43 
a25-66 
a27-80 
a30-12 

a32-85 
a34-68 
a86-81 
a39-04 
a41-27 
a43-61 
8.46-74 
a47-97 

8.60-20 
a62-43 
a54-68 
a56-89 
8.60-12 
a61-S5 


13     9 
13  10 

13  11 

14  0 


14 
14 
14 
14 


1 
2 
3 
4 


14  5 
14  6 
14  7 
14  8 
14  9 
14  10 

14  11 

15  0 


15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


15  9 
15  10 

15  11 

16  0 
16  1 
16  2 
16  3 
16    4 

16  5 
16  6 
16  7 
16  8 
16  9 
16  10 


10% 


0. 


a68-04 
a70-27 
a72-60 
a74-73 
a 76 -06 

a70-io 

a81-42 
a83-66 

a85-80 
a88-12 

aeo-35 

a02-58 
a04-81 
a97  04 
a90-27 
4.01-60 

4.03-73 
4.05-06 
408-10 
4.10-42 
4.12-66 
4.14-88 
4.17-11 
4.10-34 


4.21 
423 
4.26 
428 
430' 
432- 
434- 
437- 


67 
81 
04 
27 
60 
73 
06 
10 


430-42 
441-66 
443-88 
446-11 
448-34 
450-67 


ag68    16  11     462-80 
a65-81    17     0     466-08 


14 


il 


.  i'> 


10% 


ADVANCE. 


s.    d. 


17 
17 
17 
17 
17 


1 
2 
3 
4 
5 


17  6 
17  7 
17    8 

17  9 
17  10 

17  11 

18  0 
18  1 
18  2 
18  3 
18  4 

18  5 
18  6 
18  7 
18  8 
18  9 
18  10 

18  11 

19  0 

19  1 

19  2 

19  3 

19  4 

19  5 

19  6 

19  7 

19  8 


19  9 
19  10 

19  11 

20  0 
20  3 
20     6 

20  9 

21  0 


4.57-28 
4.56-40 
4.61-72 
4.63-00 
4.66-10 
4.68-42 
4.70-65 
4.72-88 

4.75  11 
4.77-34 
4.70-67 
4.R  9 
4.ii  d3 
4.86-26 
4.88-40 
4.00-72 

4.02  05 
4.05-18 
4.07-41 
4.00-64 
6.01-87 
6.04- U 
6.06-34 
6.08-67 


s.    d. 


21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
23 

23 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
25 


6.10-80 
5.13-03 
6.15-28 
6.17-40 
6.10-72 
6.21-05 
6.24-18 
6.26-4X 

6.28-64 
6.30-87 
6..S3  10 
6.35-33 
&42-02 
6.48-72 
6.65-41 
5.62-10 


3 
6 
9 
0 
3 
6 
9 
0 

3 
6 
9 
0 
3 
6 
9 
0 


25  3 

25  6 

25  9 

26  0 
26  3 
26  6 

26  9 

27  0 

27  3 

27  6 

27  9 

28  0 
28  3 
28  6 

28  9 

29  0 

29  3 

29  6 

29  9 

30  0 
30  3 
30  6 
SO  9 
81  0 


10% 


5.68 
6.75 
6.82 
6.88 
5.05 
6.02 

ao8 

0.15 

6.22 
6.20- 
0.35- 
0.42- 
0.40- 
0.55- 
0.02- 
6.60- 


6.75-88 
6.82-55 
6.80-24 
6.05  03 
7.02  62 
7.00  32 
7.16  01 
7.22-70 

7.20-30 
7.36-08 
7.42-77 
7.40-47 
7.56  16 
7.62-85 
7.60-64 
7.76  23 

7.8202 
7.80-62 
7.06-31 

aos-oo 

8.00-60 
&16  38 
&23  07 
&2e-77 


s.    d. 


•70 
48 
•17 
•87 
-56 
-25 
•04 
63 

32 
02 
71 
40 
00 
78 
48 
17 


31 
31 
31 
32 
32 
32 
32 
33 

33 
33 
33 
34 
34 
34 
34 
35 

35 
35 
35 
36 
36 
36 
36 
37 

37 
37 
37 
38 
38 
38 
38 
39 

39 
39 
39 
40 
40 
40 
40 
41 


3 
6 
9 
0 
3 
6 
9 
0 

3 

6. 

9 

0 

3 

6 

9 

0 

3 
6 
9 
0 
3 
6 
9 
0 

3 
6 
9 
0 
3 
6 
9 
0 


f      e. 

8.30-46 
8.43  15' 
8.40  84 
a56-53 
8.63-22 
8.60-02 
&76-81 
8.83  30 

8.8000 
8.00  68 
0.03  37 
0.10  07 
0.16-76 
0.23  45 
0.30  14 
0.36  83 


•01 


0.43-62 

0.60-22 

0.56- 

a63- 

0.70-20 

0.76-08 

0.83-67 

0.00-37 

0.07-06 
10.03-75 
10. 10  44 
10. 17  13 
10.23-82 
10.30-52 
10.37-21 
10.43-00 


3 
6 
9 
0 
3 
6 
0 
0 


10.50-50 
10.67-28 
10.68-07 
10.70-67 
10.77-36 
10.84  05 
10.00-74 

iae7-43 


19 


10% 


ADVANCE. 


s.    d. 

41  r 

41 

41 

42u 

423 

426 

429 

430 


433 
436 
439 
440 
443 
446 
449 
450 

453 
456 
459 

46  0 
463 
466 
469 

47  0 

47  3 
47  6 
47  9 
480 
483 
486 
489 
490 


49  3 
496 
49  9 
500 
503 
506 
509 
51  0| 


V0412 
0-82 
^1.17-51 
11.24-20 
11.90-89 
11.37-58 
11.44-27 
11.60-97 

11.57  66 

11.64-35 

11.71-04 

11.77-73 

11.84-42 

11.91-12 

11.97  81 

12.04-50 

12. 11  19 
12.17-88 
12.24-57 
12.31-27 
12.37-98 
12.44-65 
12.51  34 
12.6803 


12.64  72 
12.71-42 
12.78-11 
12.84-80 
12.91-49 
12.98-18 
13.04-87 
13.11-57 

13.18-26 
13.24-95 
ia31-64 
la  38-33 
13.45  02 
ia51-72 
ia58-41 
13.65-10 


10% 


d. 


51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
53 


533 
536 
539 
540 
543 
546 
549 
55  0 

55  3 
55  6 

55  9 
560 
563 
566 

56  9 

57  0 

57  3 
57  6 

57  9 

58  0 
583 
586 
589 
590 


593 
596 
599 
600 
606 
61  0 

61  6 

62  0 


ia71-79 
la  78-48 
ia85-17 
laoi  87 
ia98-56 
14.05-25 
14.11-94 
14.18  63 

14.25  32 
14.32  02 
14.38-71 
14.45-40 
14.52-09 
14.58-78 
14.65-47 
14.72  17 

11.78-86 
14.85-55 
14.92  24 
14.9803 
15.05-62 
15.12-32 
15.19-01 
15.25-70 


15.32-39 
15.39-08 
15.45-77 
15.52-47 
15.50*  16 
15.65-85 
15.72-64 
15.79-23 

15.85-92 
15.^-62 
15.99-81 
16.06-00 
16.19-38 
16.32-77 
16.46 '15 
16.60-53 


d. 


62  6 
630 
636 
640 
646 
650 
65  6 
660 

666 
670 
676 
680 
686 
690 
696 
70  0 

70  6 

71  0 

71  6 

72  0 

72  6 

73  0 

73  6 

74  0 

74  6 

75  0 

75  6 

76  0 
76  6 
770 
776 
78  0 


78  6 

79  0 

79  6 

80  0 

81  0 

82  0 
830 
840 


10.72-92 
16.86  30 
ia99  68 
17.1307 
17.26-45 
17.39  83 
17.5:3-22 
17.60-60 

17.79-98 
17.93-37 
18.06-75 
18.20-13 
18.33-52 
18.46-90 
18.60-28 
18.73  67 

18.87-05 
19.00-43 
19.13-82 
19.27  20 
19.40-68 
19.53-07 
19.67-35 
ia80-73 

19.94  12 
20.07-60 
20.20-88 
20.34-27 
20.47-65 
20.61-03 
20.74-42 
20.87-80 


17 


21.01  18 
21.14-57 
21.27-95 
21.41-33 
21.68-10 
21.94-87 
22.21-63 
2a48-40  I 


1 

10%                          ADVANCE.                          ^0% 

^ 

s.    d. 

9        c.                           MEMORANDA. 

1 

860 
860 
870 
88  0 
890 
900 

91  0 

92  0 

930 
940 
95  0 
960 
970 
980 
990 
100  0 

£    10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 

22.75  17 
23.01-03 
23.28-70 
23.55-47 
23.82-23 
24.09-00 
24.35-77 
24.62-53 

24.80-30 
25.1607 
V.  42-83 
25.69-60 
25.90-37 
28.23-13 
28.49-90 
28.76-67 

63.53- 
107.07- 
160.60- 
214.13- 
287.67- 
321.20- 
374.73- 
428.27- 
481.80- 
635.33- 

1070.67- 

1606.00- 

2141.33 

2876.67 

3212.00- 

3747.33- 

4282.67- 

4818.00- 

635a  33- 

% 

1 

1 

1 

i 

. 

i 
i 

i 
i 

f 

i 

= — ■■ 

18 ' 

12J% 


ADVA  NOB. 


t.    d. 

i 


VA 

\i 
\i 

Vk 

2 

2% 

2X 
2f^ 
2>4 

S^ 

2;^ 
3 

Z% 

3H 
3M 

3H 

3H 
4 

4K 
4^^ 

r 


I.   d. 


.00-20 
.00-67 
.00-86 
.01-14 
.01-43 
.01-71 
.02-00 
.02-28 

.02-67 
.02-85 
.03-14 
.03-42 
.03  71 
.03-00 
.04-28 
.04-66 

.04-85 
.05  13 
.05-42 
.05-70 
.0500 
.08-27 
.06-66 
.06-84 

.0713 
.07-41 
.07-70 
.0708 
.08-27 
.0^-55 
.08-84 
.00-12 

.09-41 
.09-70 
.09-98 
.10-27 
.10-55 
.10-84 
.11-12 
.11-41 


6H 
f^ 

5H 

5H 
6 

en 
ex 
en 

r- 
i 

7H 

8 

8H 
3% 

3% 

8M 
3H 

3H 
3H 
9 

9H 
9'A 

RH 

9H 
10 


12J% 


e. 


.11  69 
.11-08 
.12-26 
.12-65 
.12  83 
.13-12 
.13-40 
.1369 

.13-97 
.14-28 
.14-64 
.14-83 
.15-11 
^  =  •40 
J-68 
.u»-97 

.16-25 
.16-54 
.16-82 
.17-11 
.17-39 
.17-68 
.17  06 
.18-25 

.18-63 
.18-82 
.19-11 
.19-39 
.19-68 
.19-96 
.20-25 
.20-53 

.20-82 
.21  10 
.21-39 
.21-67 
.21-96 
.22-24 
.22-63 
.22-81 


lOV 
lOH 
lOM 

lOH 
IQH 
I0}i 
11 

IIH 
IIX 

IIH 

IIM 
11^ 
11^ 
IVA 
1  0 

OX 
OK 

ox 

¥ 

2^ 

2^ 

3 

3% 

3H 

3U 

4 

ti 


e. 


.23-10 
.23-38 
.a-67 
.23-05 
.24-24 
•24-62 
.24-81 
.2509 

.25-38 
.25-68 
.25-95 
.26  23 
.26-52 
.26-80 
.2709 
.27  37 

.27-94 
.28-52 
.2900 
.29-66 
.30-23 
.30-80 
.31-37 
.31-94 

.32  61 
.33-08 
.33-65 
.34-22 
.34-79 
.35-36 
.35-^ 
.36-60 

.37-07 
.3704 
.38-21 
..38-78 
.39-35 
.30  02 
.40-49 
.41-06 


If 


J9 


12i% 


ADVANCE. 


s.   d. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


f 

0J< 


110 

110>^ 
110>i 
110^ 

111 
lllx 
1 11;^ 

2    2 

2    3 
2    3K 
2    4 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


4;^ 

5 

6 

6X 
7 

1^ 


c. 


.41  03 
.42-20 
.42-77 
.43-34 


d. 


2    8K 
2   9 
2   9>4 
210 


43  01    2  10;^ 
44-48   211 


.45-05 
.45  62 

.46  20 
.46-77 
^47  34 
.47-01 
.48-48 
.49  05 
.40-62 
.6019 

.60-76 
.51-33 
.51-90 
.52-47 
.53-04 
.53-61 
.54  18 
.54-75 

.55-89 
.57  03 
.5817 
.59-31 

.eo-45 

.61-59 
.62-73 
.03-87 

.65-02 
.66  16 
.6730 
.68-44 
.69-68 
.70-72 
.71-86 
.7300 


3    0 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


r 

4 

%^ 

6 

7 


3    9 

3  QYz 
310 
310;^ 
311 

4  0 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


S 

S'A 
4 


.74  14 
.75-28 
.78  42 
.77  50 
.78-70 
.79  84 
.8008 
.82-12 

.83-27 
.84-41 
.85-55 
,86  69 
.87-83 
.88-97 
.90  11 
.91-25 

.98-39 
.93-53 
.94-67 
.05-81 
.06-95 
.9809 
.99  23 
1.00  37 

1.01-52 
1.02-68 
1.03-80 
1.04-94 
1.06-08 
1.07-22 
1.08-36 
1.09-60 

1.10-64 
1.11-78 
1.12-92 
L14-06 
1.15-20 
1.16-34 
1.17-48 
1.18 


121% 


s.    d. 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


I'' 


4    9 

410 

410;^ 

411 

4  UK 

5  0 


5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

a 


5  9 
510 
511 

6  0 


6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 


1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 


t02| 


610 
611 
7   0 


1.19-77 
1.20-91 

1.22  06 

1.23  19 

1.24  33 
1.25-47 
1.28  61 
1.27-75 

1.28-89 
1.30-03 

1.31  17 

1.32  31 
1.33-45 
1.34-59 
1.35-73 
1.38  87 

1.39-16 
1.41  44 
1.43-72 
1.46-00 
1.48-28 
1.60-56 
1.52-84 
1.65-12 

1.67-41 
1.69  69 
1.61-97 
1.64-25 
1.66  53 
1.68-81 
1.71  09 
1.73  37 

1.75-66 
1.77  94 
1.80-22 
1.82-50 
1.84-78 
1.87-06 
1.89-34 
1.91-62 


!!« 


7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


7  0 
7  10 

7  11 

8  0 
8  1 
8  2 
8  3 
8     4 

8  6 
8  6 
8  7 
8  8 
8  9 
8  10 
8  11 
0     0 


9 
9 
9 
9 
9 


1 
2 
3 
4 
5 


9  6 
9  7 
9    8 

9  9 
9  10 
9  11 
10  0 
10  1 
10  2 
10  3 
10     4 


1.9301 
106  19 
1.0847 
2.00  75 
2.03  03 
2.0.5  31 
2.07-59 
2.09-87 

a 12* 16 
2.14*44 
2.16-72 
2.1900 
2.21-28 
2.23-56 
2.25-84 
2.2812 

2.30-41 
2.32-69 
2.34  07 
2.37-25 
2.39-53 
2.41-81 
2.44-09 
2.46-37 

2  48-66 
2.50-94 
2.53-22 
2.55-50 
2.57-78 
26006 
2.62  34 
2.64-62 

2.66-01 
2.69-19 
271-47 
273-75 
276-03 
278-31 
280-60 
282-87 


10  5 
10  6 
10  ? 
10  8 
10  9 
10  10 

10  11 

11  0 


11 
11 
11 
11 
11 


1 
2 
3 
4 
6 


11  6 
11  7 
11     8 

11  9 
11  10 

11  11 

12  0 
12  1 
12  2 
12  3 
12  4 

12  5 
12  8 
12  7 
12  8 
12  9 
12  10 

12  11 

13  0 


13  1 

13  r 

13  3 

13  4 

13  5 

13  6 

13  7 

13  8 


2a5-i6 

287  44 
289  72 
202  00 
2M2» 
206-56 
208  84 

aoi-12 

3.03-41 
3.05-69 
3.07  97 
3.10-25 
3.12-53 
3.14-81 
3.1709 
3.1937 

3.21  66 
3.23  94 
3.26  22 
3.28-50 
3.30-78 
3.33  06 
a35  34 
a37-62 

a3091 
3.4219 
a44-47 
3.46-75 
a49-03 
a51-31 
a53-59 
3.55  87 

a  58  16 
a60-44 
3.62  72 
a65  00 
a67  28 
3.60-56 
a71-84 
a7412 


13     9 
13  10 

13  11 

14  0 


14 
14 
14 
14 


1 
2 
3 
4 


14  5 
14  6 
14  T 
14  8 
14  9 
14  10 

14  11 

15  0 


15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 


1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 


15     9 
15  10 

15  11 

16  0 


16 
16 
16 
16 


1 
2 
3 

4 


16  5 
16  6 
16  7 
16  8 
16  9 
16  10 

16  11 

17  0 


a78-41 
a  78  09 
a80  U7 
a83-25 
a85-53 
a87  81 

aoo  09 

a02  37 

a94-06 
aoo  94 
a99-22 
4.01-50 
4.03-78 
4.0606 
4.06-34 
4.10-62 

4.12-91 
4. 15  19 
4.17-47 
4.19  75 
4.22  03 
4.24-31 
4.26-59 
428-87 

4.31  16 
4.33-44 
4.35-72 
4.38-00 
4.40  28 
4.42  56 
4.44-84 
447-12 

449-41 
451-69 
4,53-97 
456-25 
458-53 
460-81 
463  09 
465  37 


L 


12^% 


•.    d. 


17  \ 

17  2 

17  3 

17  4 

17  6 

17  6 

17  7 

17  8 

17  0 
1710 
1711 

18  0 


18 
18 


18  3 
18   4 

18  5 
18  6 
18  7 
18   8 

18  0 
1810 
1811 

19  0 

19  1 
19  2 
19  3 
19  4 
19  5 
19  6 
19  7 
19   8 

19  0 
1910 
1911 

20  0 
20  3 
20   6 

20  9 

21  0 


4.6766 
4.60-94 
4.72-22 
4.74-60 
4.76-78 
4.79-06 
4.81-84 
4.83-62 

4.85-91 
4.88  19 
4.g0-47 
4.92-75 
4.95  03 
4.97-81 
4.99-69 
6.01-87 

5.0416 
6.06-44 
6.08-72 
6.11  00 
6.13  28 
5.1&-56 
6.17  84 
6.20  12 

6.22-41 
6.24  69 
5.28-97 
5.29  25 
5.31-63 
6.3:i-81 
6.36  09 
5.38-37 

R40-66 
5.42  91 

5.46  22 

5.47  50 
6.54  34 
6.61-19 
6.0803 
6.74-87 


AOVANOC. 


I.    d. 


21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
23 


8 
6 
9 
0 
8 
6 
9 
0 


23  8 
23  6 

23  9 

24  0 
24  3 
24  6 

24  9 

25  0 

25  3 
25  6 

25  9 

26  0 
26  3 
26  6 

26  9 

27  0 

27  3 
f7  6 

27  9 

28  0 
28  3 
28  6 

28  9 

29  0 

29  3 
29  6 

29  9 
30 
30 

30  6 

30  9 

31  0 


0 
3 


6.81 -T2 
6.88-66 
6.93  41 
6.02-25 
6.0909 
6.16-94 
6.22-78 
6.29-62 

e.86-47 
a48-81 
&601d 
6.67  00 
&d3-84 
6.70-69 
6.77-63 
654-37 

a91-22 
6.06-00 
7.04-91 
7.11  75 
7.18-59 
7.25-44 
7.32-28 
7.39-12 

7.46  97 
7.52-81 
7.59-66 
7.66  50 
7.73-34 
7.80  19 
7.87  03 
7.93-87 

800-72 
8.07-56 
8.14-41 
8.21-25 
8.2809 
8.34-94 
8.41-78 
8.48-62 


12i% 


I.   d. 


3 
6 
9 
0 


31 
31 
31 
32  _ 
32  3 
32  6 

32  9 

33  0 

33  8 
33  6 

33  9 

34  0 
34  3 
34  6 

34  9 

35  0 


35  3 
35  6 

35  9 
136  0 

36  3 
36  6 

36  9 

37  0 

^  3 
37  6 

37  9 

38  0 
38  3 
88  6 

38  9 

39  0 


39  3 
39  6 

39  9 
40 
40 

40  6 

40  9 

41  0 


0 
3 


8.65-47 
a62  81 
a69-10 
876-00 
a82-84 
a89-60 
a96-fi8 
9.03-87 

0.10' 

9. 17 -OS 

9.23-91 

9.80-76 

9.87-60 

9.44-44 

9.61-28 

9.68-12 

9.64'97 
9.71-81 
9.78-66 
9.85-50 
9.92-34 
9.99-19 
10.06  03 
10.12-87 

10. 19*72 
10.26-66 
10.33-41 
10.40-25 
10.4709 
10.53  94 
10.60-78 
10.67-62 

10.74-47 
10.81-31 
1088  16 
10.95  00 
11.01-84 
11.08-69 
11.15  53 
11.22-37 


» 


125% 


ADVANOK. 


I.   d. 


e. 


41  3 

41  6 
41 
42 
42 

42  6 
429 
430 


9 
0 
3 


43  3 
436 
43  9 
440 
443 
446 
449 
450 

453 
45  6 
459 
460 
463 
466 
469 
47  0 

47  3 
47  6 
47  9 
480 
483 
486 
489 
49  0 

493 
49  6 
49  9 
600 
503 
506 
509 
51  0 


11.20-22 
11.8006 
11.42-01 
11.40-76 
11.56-60 
11.03-44 
11.70-28 
11.77-12 

11.83-07 
lI.OD-81 
11.07-66 
12.04*50 
12.11-84 
12.18- 10 
12.2503 
12.31-87 

12.38-72 
12.45  56 
12.52-41 
12-59 -25 
12.6609 
12.72- »1 
12.79-78 
12.86-62 

12.93-47 
13.00-81 
ia07-16 
13.14-00 
13.20 -St 
13.27-69 
13.34-53 
ia41-37 

13.48-22 
13.55  06 
13.61  01 
13.68-75 
13.75-50 
13.82-44 
13.80-28 
13.06-12 


I.   d. 


51  3 

51  6 

61  9 

62  0 

52  3 

52  6 
62  9 

53  0 

53  3 
536 
539 
540 
643 
546 
549 
55  0 

55  3 
556 
659 
560 

56  3 
566 
569 

57  0 

57  3 
57  6 
57  9 
580 
583 
586 
589 
59  0 


593 
596 
59  9 
600 
606 
61  0 

61  6 

62  0 


12i% 


e. 


14.02-07 
14.00-81 
14.16-66 
14  23  60 
14.30-34 
14.37  10 
14.44  08 
14.60-87 

14.67-72 
14.64-66 
14.71-41 
14.78-25 
14.85-09 
14.01-04 
14.08-78 
16.06-62 

15.12-47 
15.10-31 
15.26-16 
15.33  00 
15.30-84 
15.46-60 
15.53-53 
15.60-37 


15.67-22 

15.74-08 

15.80 

15.87 

la94 

16.01 

16.08 


-01 
-75 
-60 
•44 
■28 


16.15-12 

16.21  07 
16.28-81 
16.35'66 
16.42-50 
16.56-10 
16.69-87 
16.83-56 
16.07-25 

15 


•.   d. 


62  6 
630 
636 
640 
646 
650 
656 
660 

666 
67  0 
676 
680 
686 
690 
696 
70  0 


70  6 

71  0 

71  6 

72  0 

72  6 

73  0 

73  6 

74  0 

74  6 

75  0 

75  6 

76  0 
76  6 
770 
776 
78  0 

78  6 

79  0 

79  6 

80  0 

81  0 

82  0 
830 
840 


0. 


17.10  04 

17.24  62 

17.38 

17.52 

17.65 

17.70 

17.03 


31 
■00 
-60 
•37 
•06 


18.06-73 

18.20-44 
18.34-12 
18.47-81 
ia61-60 
1&75  19 
18.88-87 
10.02-66 
10.16-25 

10.29-04 
10.43-62 
10.57-31 
19.71-00 
10.81-60 
19.08-37 
20.1206 
20.25-75 

20.39-44 
20.53-12 
20.66  81 
20.8050 
20.04-10 
21.07-87 
21.21-56 
21.35-25 

21.48-04 
21.62-62 
21.76-31 
21.0000 
22.17-37 
22.44  75 
22.72-12 
22.00-^ 


12J% 


ADVANOK. 


d. 


«. 


850 

860 

37 

88 

89 

90 

91 

92 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 


10 
20 
SO 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

200 
300 
400 
600 
600 
700 
800 
900 
1000 


2a26-87 
23^-25 
28.81-62 
24.09  00 
24.86-37 
24.63  75 
24.01-12 
25.1850 

25.46-87 
25  73-25 
26.00-62 
26.28  00 
26.55  37 
2a  82- 75 
27.10- 12 
27.87  60 

64.76- 
109.60- 
164.25- 
219.00- 
27a  76- 
328. 50- 
383.25 
438.00- 
492.75- 
647.50- 


1095.00- 

1642.50 

2190.00- 

2737.60- 

8285.00- 

8832.60- 

4380.00- 

4927.60- 

6475.00- 


121% 


UMORANDA. 


21 


16% 


AOVANCC. 


16% 


■.  d. 


0. 


•.    d. 


'A 
H 


VA 
2 

2X 
2H 
2'A 
2H 

2H 

3 

8'A 

3i^ 
3?^ 

3X< 
3H 
SA 
4 

4>< 
45< 
^H 

If 


.00  29 
.00-58 
.00-87 
.01  17 
.01  46 
.01  75 
.02  04 
.02-33 

.02-02 
.02  91 
.03-21 
.03  50 
.03-79 
.04-08 
.04-37 
.04  66 

.04  96 
.05-25 
.05  &i 
.05-83 
.06  12 
.08  41 
.06-70 
.07-00 

.07-29 
.07-58 
.07-87 
.08-16 
.08-45 
.08-74 
.0904 
.09-33 

.09-62 
.09-91 
.10-20 
.10-49 
.1079 
.11  08 
.11-37 
.11-66 


6A 

S^ 
5A 

6A 

6H 
6 

§>* 

5^ 

6'A 

i 

IK 

BH 
§^ 
%^ 

¥ 

9 
§^ 

9H 
9A 
10 


.11-05 
.1224 
.1253 
.12  83 
.13  12 
.1341 
.13  70 
.13-90 

.14-28 
.14  57 
.14  87 
.15  16 
.15-45 
.1574 
1603 
.1682 

.1661 
.16-91 
1720 
.17  49 
.17-78 
.18-07 
.18  36 
18  66 

.18-95 
.19-24 
.19  53 
.19-82 
.2011 
.20-40 
.20-70 
.20-99 

.21-28 
.21 -67 
.21-86 
.22- 15 
.22-44 
.22-74 
.2303 
.28-32 


I.    d. 

lo^i 

lO'^ 
lOH 
lO'A 

io;< 
11 

U'A 

ivx 

UH 
UA 
UH 
UH 
UA 
1   0 

OH 

IV 
lA 

V 
%^ 


0. 


.23-61 
.2300 
.24  19 
.24-40 
.24-78 
.25-07 
.25-30 
.25-63 

.25-04 
.26-23 
.26-63 
.26  82 
.27  11 
.27-40 
.27-60 
.27  98 

.28-67 
.29  15 
.29-73 
.30  81 
.30-00 
.81-48 
.32-06 
.82-65 

.83-23 
.38-81 
.84-40 
.84  08 
.85-66 
.86-14 
.8&78 
.37-81 

.87-80 
.88-48 
.8906 
.89-64 
.40-23 
.40-81 
.41-39 
.41-97 


I 


111 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Li 


4 

2'^ 


^1-80 
.62-47 
.6306 
.63-63 
.64-22 
.64-80 
.65-38 
.66-07 

.67  13 
.68-30 
.60-46 
.60-63 
.61-80 
.6206 
.64-13 
.65-20 

.66-46 
.67-63 
.68-70 
.60-06 
.71-12 
.72-20 
.73-46 
.74-62 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


6 


3   0 

3  9>i 
310 
310;i 
311 

4  0 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

ii 


0}i 

1« 
2 

i^ 

3K 
4 


.94-44 

.05-61 

.06-77 

.07-04 

.00  11 

1.00-27 

1.01-44 

1.02-60 

1.03-77 
1.04-04 
1.06  10 
1.07-27 
1.08-43 
1.0000 
1.10-77 
1.11-03 

1.13-10 
1.14-26 
1.15-43 
1.16-60 
1.17  76 
1.1803 
1.20- 10 
1.21-26 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 

5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

610 
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7   0 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

a 

9 


1.22-43 
1.23-60 
1.24-76 
1.25-02 
1.27-00 
1.28-20 
1.29-42 
L80-6e 

1.81-75 
1.8202 
1.34-00 
1.35-25 
1.30-42 
1.37-68 
1.38-75 
1.3902 

1.42-25 
1.44-68 
1.46-01 
1.49-24 
1.61-67 
16301 
1.66-24 
1.68-67 


1.60-00 
1.63-23 
1.65-67 
1.67-00 
1.70-23 
1.72-66 
1.74-80 
1.77-23! 

1.70-66 
1.81-80 
1.84-22 
1.86-65 
1.88-80 
1.01-22 
1.03  55 
1.05-88 


28 


7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 


1 
2 

3 
4 
6 
6 

7 
8 


7    9 
7  10 

7  11 

8  0 


8 
8 
8 
8 


1 
2 
3 
4 


8     5 

8  6 

9  8 
8  9 
8  10 

8  11 

9  0 

9     1 

9    3 

9     6 
9     6 

9     8 

9  9 
9  10 
9  11 
10     0 


10 
10 
10 
10 


1 
2 
3 
4 


1.98-21 
2.00-65 
2.02-88 
2.06-21 
2.07-54 
2.00  87 
2.12-20 
2.14=64 

2.10-87 
2.19-20 
2.21  63 
2.23  86 
2.26-20 
2.28-63 
2.30-86 
2.33-10 

2.35-62 
2.37-86 
2.40  10 
2.42-52 
2.44-85 
2.47-18 
2.49-52 
2.51-85 


2.54-18 
2.56-61 
2.58-84 
2.61  18 
2.63-51 
2.65-84 
2.68-17 
2.70-60 

2.72-83 
2.75-17 


10  6 
10  6 
10  7 
10  8 
10  0 
10  10 

10  11 

11  0 

11  1 

11  2 

11  S 

11  4 

11  6 

n  6 

11  7 

11  8 

11  9 
11   10 

11  11 

12  0 
12  1 
12  2 
12  3 
12  4 


12  5 
12  6 
12  7 
12  8 
12  9 
12  10 

12  11 

13  0 


13 
13 


2.77-60    13 


2.79-83 
2.82  16 
2.84-49 
2.86  83 
2.89-16 


13 
13 
13 
13 
13 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


2.01-40 
2.03  82 
108-16 
2.08  49 
3.00  82 
3.03-15 
a05-48 
3.07-81 

aiO  15 
8.12  48 
8.14  81 
8.17  14 
ai9  47 
8.21  80 
8.24  14 
3.26-47 

a28-80 
3.31-13 
a33-47 
a35-80 
3.38-13 
a40-46 
a42-79 
a45-12 


13     9 

13  10 
18  11 

14  0 


14 
14 


1 
2 


a47 
a  49 
a52 
a54 
a56- 
aso- 

3.61 

a63 


•46 
79 
J2 
45 
78 
12 
45 
78 


14  3 
14    4 

14  6 
14  6 
14  7 
14  8 
14  9 
14  10 

14  11 

15  0 

15  1 

15  2 

15  3 

15  4 

15  5 

15  6 

15  7 

15  8 

15     9 
15  10 

15  11 

16  0 


16 
16 
16 
16 


1 
2 
3 
4 


a84-77 
a87-10 
a80-43 
aoi  76 

a&i.oo 

a06-43 
a08-76 
4.01-00 

4.03-42 
4.05-75 
4.08-00 
4.10-42 
4.12-75 
4.15-09 
4.17-41 
4.10-75 

4.22-08 
4.24-41 
4.28-74 
4.29  07 
4.31-41 
4.33-74 
4.36-07 
4.38-40 


a6611 
a68-44 
8.70 -78 
3.73  11 
a75  44 
a77-77 

asoio 

a82-43 


16  5 
16  6 
16  7 
16  8 
16  9 
16  10 

16  11 

17  0 


4.40-73 
4.43-00 
4.45-40 
4.47  73 
4.5006 
4.52-30 
4.54-72 
4.67-06 

4.60-39 
4.61-72 
4.6405 
4.66  38 
4.68-72 
4.71  05 
4.73  38 
4.76 


15% 

ADVANCE. 
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s. 

d. 

$        n. 

s. 

d. 

$      c. 

17     1 

4.78-04 

21 

3 

5.94-64 

31 

3 

8. 74- 47 

17     2 

4.80-38 

21 

6 

6.01 

64 

31 

6 

8.81-47  i' 

17     3 

4.82-71 

21 

9 

6.08 

63 

31 

9 

8.88  46 

17     4 

4.85-04 

22 

0 

6.15 

63 

32 

'J 

8.mm 

17     6 

4.87-37 

22 

3 

6.22 

62 

32 

3 

y.\j^  i' 

17     6 

4.89-70 

22 

6 

6.29 

62 

32 

6 

9.09 

45 
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28  6 

a32-20 

38  6 

ll.iM-20 

19   7 

5.71-83 

28  9 

a39-50 

38  9 

11.31-50 

19    8 

5.74-27 

29,  0 

&46-80 

39  0 

11.38-80 

19   9 

5.7fl-70 

29  3 

&54-10 

39  3 

11.46-10 

1910 

6.79-13 

29  6 

8.61-40 

39  6 

11.53-40 

1911 

5.81  -57 

29  9 

a68-70 

39  9 

11.60-70 

20    0 

6.8t00 

30  0 

a76-oo 

40  0 

11.68-00 

20    3 

5.91  30 

30  3 

a83-30 

40  3 

11.75-30 

20    6 

5. 98 -60 

30  6 

a90-60 

40  6 

11.82-60 

20    9 

6.05-90 

30  9 

8.97-90 

40  9 

11.89-90 

21    0 

6.13-20 

31  0 

9.05-20 

41  0 

11.97-20 

40 


20% 


ADVANCE. 


20% 


s.    d. 


3 
6 
9 


41 
41 
41 
42  0 
42  3 
42  6 

42  9 

43  0 


43  3 

43  6 

43 
44 
44 

44  6 

44  9 

45  0 


O 
3 


45  3 
45  6 
45  9 
46 
46 
46 
469 
47  0 


0 
3 
6 


47  3 
47  6 

47  9 
480 

48  3 
486 
489 
490 

49  3 
49  6 
49  9 
60  0 
603 
506 
509 
510 


c. 


12M  :jd 

12.11  HO 

liiuju 

12.JH  U) 

lL'.:i:{-7t) 
liUiM) 
I2.1.S :«) 

lliiw  UO 

12.02- (K) 
12. 70 -20 
12.7700 
12.84  SO 
12.U210 
12.i>J)-4() 

lM.tXJ-70 
13. 11  00 

13.21  30 
13.28  (JO 
13.35 -OfJ 
13.43-20 
13.50  .SO 
13.57-80 
13.«5-10 
13.72-40 

13.79-70 
13,87-00 
13.M-30 
14.01  (50 
14.08JJ0 
ILIH  20 
14.2:J-50 
14.30 -iX) 

14.38- 10 
14.45-40 
14.52-70 
14.60-00 
14.67-30 
14.74-60 
14.81 -»0 
14.811 -20 


s.    d. 


51  3 
51  0 

51  9 
62  0 
62  3 

62  6 

52  9 

53  0 

63  3 
63  6 

53  9 

54  0 
54  3 

54  6 
549 

55  0 


55  3 

65  6 

55  9 

56  0 

56  3 

66  6 

56  9 

67  0 

57  3 

57  6 

57  9 

58  0 

58  3 

58  6 

58  9 

59  0 

59  3 

596 

69  9 

600 

606 

61  0 

61  6 

62  0 

c. 


l.'i.o;{  H) 

I.kH  10 
1 5.  IS  10 
l.'..lij-7i» 

i5.;{;r(H 
j.'».to;ii» 
15.47  00 

15. 51- IX) 

15.02-20 

l.').r,!>  .V) 

15.70 -N) 
1."j.S4]0 
l."..!tl  10 
l.'..'.»8-70 
10. 00  00 

10.13-.TO 
10.20-(HJ 
10.27 -SK) 

I0.;i5-2r) 
10.42-50 
10.49-80 
16.57-10 
16.64 -40 

16.71-70 
16.79  00 
16.86-30 

ia93-oo 

17.00  90 
17.08-20 
17.15-50 
17.22-80 

17.30- 10 
17..37-40 
17.44-70 
17.52-00 
17.66-60 
17.81-20 
17.95-80 
18.10  40 


&.    d. 

62  6 
6S  0 
6;i6 
64  0 

64  6 

65  0 

65  6 
660 

66  6 

67  0 
676 

68  0 

68  6 

69  0 

69  6 

70  0 


70  6 

71  0 

71  6 

72  0 

72  6 

73  0 

73  6 

74  0 

74  6 

75  0 

75  6 

76  0 

76  6 
770 

77  6 

78  0 

78  6 

79  0 

79  6 

80  0 

81  O 

82  0 
830 
840 


ia25  (V) 
1H.;»  00 
!.S.r>4-20 
18.68  K) 
1><.83  40 
18.08.00 
19.12  HO 

19.27  ao 


10.41-80 
19..,<i-40 
19.71-00 
19.85-60 
20.(X>  20 
20.14  W 
20.29  10 
20.14  00 

20.."')S-00 
20.7.} -20 
20.87  SO 
21.02  40 
21.17-(K) 
21.31-60 
21.46-20 
21.60  aO 

21.75-40 
21.9000 
22.04  60 
22.19-20 
22.33-80 
22.48-40 
22.63-(X) 
22.77-GO 

22.92-20 
23.06-80 
23.21-40 
23.36-00 
23.65-20 
2i94-40 
24.23-60 
24.52-80 


41 


m 


1 

1 

20%                         ADVANCE.                        20% 

1 

s.    d. 

3        c.     1                     MEMORANDA. 

1 

850 
860 
870 
880 
890 
900 

91  0 

92  0 

93  0 
940 
95  0 
960 
970 
980 
990 

100  0 

&    10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 

24,8200 
25.11-20 
25.40-40 
25.69-r>0 
25.98-80 
28.2800 
26.57-20 
28.86-40 

27.15-60 
27.44-80 
27.7400 
28.03-20 
28.32:40 
28.61 '60 
28.90-80 
29.20-00 

f?A40- 
116.80- 
175.20- 
233.60- 
292.00- 
860.40- 
408.80- 
467.20- 
525.60- 
684.00- 

1168.00- 
1752.00- 
2338.00- 
2920.00- 
3504.00- 

408ar 

4672.V 
5250.0o 

584aoo- 

1 

\ 

i 

1 

; 

! 

, 

I'l 

22J% 


ADVANCE. 


s.    d. 

i 


\% 

2/8 

2y2 
^^ 

2H 
2H 
3 

3>i 

§^ 
3H 

3>i 

4 
4^ 

i 


.00-31 
.00-62 
.00-83 
.01-24 
.01-55 
.01-86 
.0217 
.02-48 

.02-79 
.0311 
.08-42 
.03-73 
.0404 
.04-35 
.04-66 
.04-97 

.05-28 
.05-59 
.05-90 
.06-21 
.06-52 
.06-83 
.07-14 
.07 '45 

.07-76 
.08-07 
.08-38 
.08-69 
.09-00 
.09-32 
.09-63 
.09-84 

.10-25 
.10-56 
.10-87 
.11-18 
.11-49 
.11-80 
.12-11 
.12  42 


s.    d. 


221% 


c. 


9yi 

9H 
OH 

^^ 
10 


.12-73 
.1304 
.13-35 
.13-66 
.13-97 
.14-28 
.14-59 
.14-90 

.16-21 
.15-63 
.16-84 
.16-15 
.16-46 
.16-77 
.1708 
.17-39 

.17-70 
.1801 
.18-32 
.18-63 
.18-94 
.19-25 
.19-56 
.19-87 

.2018 
.20-49 
.20-80 
.2111 
.21-42 
.21-74 
.2206 
.22-36 

.22-67 
.22  98 
.23-29 
.23-60 
.23-91 
.24-22 
.24-53 
.24-84 


E.    d. 


10>< 
lOX 

lOH 
lO'A 
lOH 

io;i 

11 

IIX 
IIH 


OH 

r 


.25-15 
.25-46 
.26-77 
.26-06 
.26-30 
.26-70 
.2701 
.27-32 

.27-63 
.27-95 
.28-26 
.28-67 
.28-88 
.29-19 
.20-60 
.20-81 

.30-43 
.31-06 
.31-67 
.32-29 
.32-91 
.33-63 
.3416 
.34-78 

.36-40 
.36-02 
.36  64 
.37-26 
.37-88 
.38-60 
.3912 
.39-74 

.40-37 
.40-09 
.41-61 
.42  23 
.42-86 
.43-47 
.44-09 
.44-71 


4i 


W- 


22J%                   ADVANCE.                   22i% 

s.    d. 

$     c. 

s.    d. 

>     c. 

s.    d. 

$     c. 

1   6J4 

.45-33 

2  8;i 

.90-73 

4    4A 

1.30-41 

1    6'A 

.45-U5 

2    9 

.81 

97 

4    6 

1.31-05 

1   6H 

.40-58 

2  oyi 

.83 

21 

4   5A 

l.JCi-00 

1   7 

.47-20 

210 

.&t 

40 

4    0 

l.;il-14 

1   7V 

.47-82 

2  10>^ 

.m 

70 

4    O'A 

1.35-38' 

1   7>i 

.48-44 

211 

.80 

94 

4   7 

1.30  02 

1   7^ 

.40-00 

2ii;i 

.88 

18 

4   7'A 

1.37-80 

1    8 

.40-68 

3   0 

.80 

42 

4   8 

1.30  11 

1    8V 

.50-30 

3  oy. 

.00 

•07 

4   8A 

1.40-35 

1    8>i 

.5002 

3    1 

.91 

-91 

4    9 

1.41-50 

1    8^ 

.61-54 

3    VA 

.9:^ 

15 

4    9'A 

1.42-83 

1    9 

.62-10 

3    2 

M 

:j9 

410 

1.44-07 

1    9}4 

.52-79 
.53-4f 

3    2H 

.95 

01 

410;^ 

1.45-32 

1    9>^ 

3   3 

.90 

88 

411 

1.40-50 

19^ 

.5403 

3    3K 

.08 

12 

411;^ 

1.47-80 

110 

.54-65 

3   4 

.99 

30 

6    0 

1.49-04 

iiov 

.55-27 

3    4H 

1.00 

00 

5    1 

1.51-53 

IW^i 

.55-80 

3   6 

1.01 

85 

5    2 

1.5401 

1103^ 

.56-51 

3    6H 

1.03 

09 

5    3 

1.56-49 

111 

.57-13 

3    6 

l.W 

33 

5    4 

1.58-98 

111)^ 

.57-75 

3   6H 

1.05 

67 

5    6 

1.01-40 

IIVA 

.58-:^ 

3    7 

1.06 

81 

5    6 

1.03-05 

iirv 

.50-00 

3   -TH 

1.08 

00 

5    7 

1.00-43 

2    6 

^•62 

3   8 

1.09 

30 

6    8 

1.68-91 

2   OH 

.60-80 

3    SH 

1.10 

51 

5   9 

1.71-40 

2    1 

.6210 

3   9 

1.11 

78 

510 

1.73-88 

2  l;^ 

.63-34 

3   9^ 

1.13 

02 

511 

1.76-37 

2    2 

.64-58 

310 

1.14 

27 

6   0 

1.78-85 

2    2>i 

.65-83 

310>4 

1.15 

61 

9    1 

1.81-33 

2    3 

.67-07 

311 

1.16 

75 

6   2 

1.83-82 

2   S>i 

.68-31 

3  IVA 

1.17 

99 

6    3 

1.86-30 

2   4 

.69-55 

4   0 

1.19 

23 

6   4 

1.88-70 

2   4ji 

.70-70 

4   OH 

1.20 

48 

6    5 

1.91-27 

2   5 

.7204 

4    1 

1.21 

72 

6   6 

1.93-75 

2   5H 

.73-28 

4    VA 

1.22 

96 

6   7 

1.96-21 

2    6 

.74-52 

4   2 

1.24 

20 

6   8 

1.98-72 

2    6>i 

.75-76 

4   2A 

1.25 

44 

6    9 

2.01-21 

2    7 

.77-00 

4    3 

1.26 

09 

610 

2.03-69 

2    7J< 

.78-25 

4   3H 

1.27 

93 

611 

2.06-17 

2   8 

.79-49 

4   4 

1.20  17 

7   0 

a08-66 

ii 

I 

ADVANCE. 


■.   (L 


2.1114 
2.13-63 
2.1611 
2.18-50 
2.21-08 
2.23-56 
2.26-05 
2L28-63 

2.8101 
2.83-50 
2.85-86 
2L88-47 
2.40-86 
2.43-43 
2.45-82 
2.48-40 

2.60-80 
2L53-37 
2.56-85 
2.58-34 
160-82 
2.63-81 
2.65-78 
2.68-27 

2.70-76 
2.73-24 
2.76-73 
2.78-21 
2L80-70 
2L83-18 
2.85-66 
2L8816 


221% 


>•  d.  I  $ 


10  6 
10  6 
10  7 
10  8 
10  9 
10  10 

10  11 

11  0 


11 

ii 

11 
11 


1 
2 
S 
4 
5 


11  6 
11  7 
11  8 

11  0 
11  10 

11  11 

12  0 

J3  1 
12  2 

12  3 

12  4 

12  5 
12  6 
12  7 
12  8 
12  9 
12  10 

12  11 

13  0 


2.80-63 
2.83-12 
2L86-60 
2186-06 
&00-57 
a03-05 
&06-54 
a06Q2 


13  1 

13  2 

13  3 

13  4 

13  6 

13  6 

13  7 

13  8 


aio-50 

&12-80 
ai5-47 
ai7-86 
a20-44 
a22-82 
aj5-41 
a27-80 

a80-88 
a82-86 
a86*84 
a87-83 
&40-31 
a42*80 
a46'28 
a47'78 

a50-25 
a52-73 
a55-22 
a67-70 
a60-18 
a62-67 
a65]o 
a67-64 


B.    d. 


18    9 
13  10 

13  11 

14  0 


14 
14 
14 
14 


1 
2 
8 
4 


14  5 
14  6 
14 
14 
14  9 
14  10 
14  1 
15 


h 


a70l2 
a72-60 
a75-08 
a77-67 
a80-06 
a82-54 
a8502 
a87-61 

a88-88 
a82-48 
3.84-86 
a97-44 
a80-83 
4.02-41 
4.04-80 
4.0738 


15  1 

15  2 

15  3 

15  4 

15  6 

15  6 

15  7 

15  8 

15  9 
15  10 

15  11 

16  0 
16  1 
16  2 
16  3 
16  4 


16 
16 
16 
16 
16 
16 
10 
17 


5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
0 


2/0 

e. 


4.08-86 
4.12-35 
4.14-83 
4.17-32 
4.18-80 
4.^-28 
4.21-77 
4.27-26 

4.20-74 
4.82-22 
4.84-70 
4.37-10 
4.38-67 
4.42-16 
4.44-64 
4.47-12 

4.48-61 

4.52-08 

464-58 

4.67-06 

4.60-56 

4.62-03 

4.64-51 

4.67-00 

4.68-48 
4.71-87 
4.74-45 
4.76-88 
4.78-42 
4.81-80 
4.84-30 
4.8S-87 


4.80-86 
4.81-84 
4.84-32 
4.86-81 
4.88-28 
&01-77 
&04-26 
&06-74 


4S 


If". 


'i^': 


221%                    ADVANCE. 

22i% 

■.    d. 

$      e. 

s. 

d. 

$      c. 

s. 

d. 

$      c. 

17      1 

6.09  23 

21 

3 

6.33-43 

31 

3 

9.31-51 

17    2 

5.11-71 

21 

6 

6.40-88 

31 

6 

9.38-96 

17    3 

5.1419 

21 

9 

6.48-33 

31 

9 

9.46-41 

17    4 

5.16-68 

22 

0 

6.55'78 

82 

0 

9.53-87 

17    6 

5.19-16 

22 

3 

6.63*24 

32 

3 

9.61-32 

17    6 

5.21-65 

22 

6 

6.70-69 

82 

6 

9.68-77 

17    7 

6.2413 

22 

9 

a78-14 

32 

9 

9.76-22 

17    8 

6.26-61 

23 

0 

6.85-69 

33 

0 

ft83-67 

17    9 

6.20-10 

23 

3 

6.9304 

33 

3 

9.91*13 

17  10 

6.31-68 

23 

6 

7.00-50 

33 

6 

9.98-58 

17  11 

5.34-07 

23 

9 

7.07-95 

33 

9 

10.06-03 

18    0 

5.36-65 

24 

0 

7.15-40 

34 

0 

10.13-48 

18     1 

5.39-te 

24 

3 

7.22-85 

34 

3 

10.2004 

18    2 

6.41-52 

24 

6 

7.30-30 

34 

6 

10.28-39 

18    3 

6.44-00 

24 

9 

7.37-76 

34 

9 

10.35-84 

18    4 

5.46-49 

25 

0 

7.45-21 

35 

0 

10.43-29 

18    5 

6.48-97 

25 

3 

7.52-66 

35 

3 

10.50-74 

18    6 

6.51-45 

25 

6 

7.60-11 

35 

6 

10.58-20 

18    7 

6.53-94 

25 

9 

7.67*56 

35 

9 

10.65-65 

18    8 

6.56*42 

28 

0 

7.75-02 

36 

0 

10.73-10 

18    9 

6.58-91 

26 

3 

7.82-47 

36 

3 

10.80-55 

18  10 

5.61-39 

26 

6 

7.89-92 

36 

6 

10.88-00 

18  11 

6.63-87 

26 

9 

7.97-37 

36 

9 

10.95-46 

19    0 

6.6636 

27 

0 

8.04-82 

37 

0 

11.02-91 

19     1 

6.68-84 

27 

3 

8.12-28 

37 

8 

.        -36 

19    2 

6.71-33 

27 

e 

&19-73 

37 

6 

11.1*    ol 

19    3 

5.73-81 

27 

9 

8.27-18 

37 

9 

11.25-26 

19    4 

6.76-29 

28 

0 

&34-63 

38 

0 

11.32-72 

19    5 

5.78-78 

?8 

3 

8.4200 

38 

3 

11.4017 

19    6 

6.81-26 

28 

6 

a49-54 

38 

6 

11.47-62 

19    7 

6.83-75 

28 

9 

&^-99 

88 

9 

11.5507 

19    8 

6.86-23 

29 

0 

8.64-44 

39 

0 

11.62-52 

19    9 

6.88-71 

29 

3 

&71-89 

39 

3 

11.69-98 

19  10 

5.91-20 

29 

6 

8.79-35 

39 

6 

11.77-43 

19  11 

6.93-68 

29 

9 

a86-80 

39 

9 

11.84-88 

20    0 

6.9617 

30 

0 

a94-25 

40 

0 

11.92-33 

20    8 

6.03-62 

30 

3 

9.01-70 

40 

3 

11.99-79 

20    6 

6.11-07 

30 

6 

9.09-15 

40 

6 

12.07-24 

20    9 

6.18-52 

30 

9 

9.10-61 

40 

9 

12.14-69 

21     0 

6.25-97 

31 

0 

9.24-06 

41 

0 

12.22- 14 

i& 


10/ 

a/o 


ADVANCE. 


s.    d. 


41  3 
41  6 

41  9 
420 

42  3 
42  6 
42  9 
430 

433 
436 
439 
440 
443 

44  6 
449 
450 

453 

45  6 
459 
460 
463 
466 
469 
47  0 

47  3 
47  6 
47  9 
480 
483 
486 
48.9 
490 

49  3 
49  6 
499 
500 
503 
506 
509 
510 


10/ 

2/0 


e. 


12.29-59 
12.37  05 
12.44-50 
12.51-93 
12  50-40 
12.66-85 
12:74-31 
12.81-76 

12.89-21 
12.96-66 
13.04- 11 
13.11-57 
13.19-02 
13.28-47 
13.33-92 
13.41-37 

13.48-83 
13.56-28 
13.63-73 
13.71-18 
13.78-64 
ia86-09 
13.93-54 
14.00-99 

1408-44 
14.15-90 
14.23-35 
14.30-80 
14.38-25 
14.45-70 
14.53- 16 
14.60-61 
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8    8 

2.05  24 

12 

0 

4.08  80 

15 

4 

6.22-36 

8    9 

2.06  08 

12 

1 

4.11-04 

15 

5 

6.25-19 

8  10 

3.00-02 

12 

2 

4.U48 

15 

6 

a28  08 

8  11 

a08  76 

12 

3 

4.1732 

15 

7 

6.30-87 

9    0 

a06  60 

12 

4 

4.2016 

15 

8 

5.3371 

9    1 

aoo-44 

12 

5 

4.22  90 

15 

9 

6.36  55 

9    2 

ai2-28 

12 

6 

4.25-83 

15 

10 

5.39  39 

9    8 

ai5-i2 

12 

7 

4.28-67 

16 

11 

5.42  2:i 

9    4 

ai7-06 

12 

8 

4.31  51 

16 

0 

6.45  07 

9    5 

a20-70 

12 

9 

4.34  35 

16 

1 

BAT -91 

9    6 

a23  63 

12 

10 

4.37-19 

16 

2 

5.50  74 

S  1 

8.28  47 

12 

11 

4.40-03 

16 

3 

5.53-58 

9 

a20  31 

13 

0 

4.42-87 

16 

4 

5.50  42 

9    9 

a32  15 

13 

1 

4.45  71 

16 

5 

6.59-26 

9  10 

a34-oo 

13 

2 

4.48  54 

16 

6 

6.62-10 

9  11 

S.37-83 

13 

3 

4.51-38 

16 

7 

5.64-94 

10    0 

a4oe7 

13 

4 

4.64-22 

16 

8 

6.67-78 

10     1 

a43  51 

13 

5 

4.6706 

16 

6 

6.70  62 

10    2 

a46-34 

13 

6 

4.60-90 

16  10 1 

5.73-46 

10    3 

a40-18 

13 

7 

4.62-74 

16 

11 

6.76-29 

10    4 

a52  02 

13 

8 

4.65-58 

17 

0 

6.79-13 

n 


40% 


ADVANCE. 


40% 


s.    d. 


17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 


17   8 

17  9 
1710 
1711 

18  0 
18  1 
18  2 
18  8 
18  4 

18  5 
13  6 
18  7 
18   8 

18  9 
1810 
1811 

19  0 


19 

1 

19 

2 

19 

3 

19 

4 

19 

6 

19 

6 

19 

7 

19 

8 

19 

9 

1910 

1911 

20 

0 

20 

3 

20 

6 

20 

9 

21 

0 

r. 


5.81  97 
6.84  81 
5.87  65 
5.00  40 

5.03  33 
5.08  17 
5.9001 
6.01-84 

6.04  68 
&07  52 
6.1036 
6.13  20 
6.1604 
6.18  88 
6.21-72 
6.2456 

6.27  80 
6.30  23 
6.33  07 
6.35  01 
6.38  75 
&4160 
6.44-43 
6.47  27 

6.50  11 
6.52-M 
6.56-78 
6.58-62 
6.61-46 
6.64-30 
667-14 
6.60  08 

a72  82 
6.75-66 
ft78-40 
6.81-33 
6.80  85 
6.98  37 
7.08-88 
7.15  40 


s.    d. 

21  3 
21  6 

21  9 

22  0 
22  3 
22  6 

22  9 

23  0 

23  3 
2S  6 

23  9 

24  0 
24  3 
24  6 

24  9 

25  0 


9 
0 


25  8 

25  6 
25 
26 

26  3 
26  6 

26  9 

27  0 

27  3 
27  6 

27  9 

28  0 
28  3 
28  6 

28  9 

29  0 

29  3 
29  6 

29  9 
30 
30 
-^0 

30  9 

31  0 


0 
3 
6 


s.   d. 


7.23  92 
7.32  43 
7.40  95 
7.49-47 
7.57-98 
7.66  50 
7.75  02 
7.83  53 

7.92-05 

aoo-67 

8.09-08 
8.17-60 
8.26  12 
8.31-63 
8.43  15 
a51  87 

8.60-18 
a68  70 
8.77-22 
8.85-73 
8.94-25 
0.02-77 
9.11*28 
0.10  80 

0.28-32 
9.36-83 
9.45-35 
9.53  87 
9.^-38 
9.70-90 
9.79-42 
0.87  03 

0.06-45 
10.04-97 
10.13-48 
10.22  00 
10.30-52 
10.39  03 
10.47  55 
10.56-07 


31 
31 
31 
32 
32 
32  6 

32  9 

33  0 


3 
6 
0 
0 
3 


e. 


33  3 
33  6 

33  9 

34  0 
34  3 
34  6 

34  9 

35  0 

35  3 
35  6 

35  9 

36  0 
36  3 
36  6 

36  9 

37  0 


37 
37 
37 
38 
38 
38 
38 
39 


3 
6 
9 
0 
3 
6 
9 
0 


39  3 
39  6 

39  9 

40  0 
40  3 
40  6 

40  9 

41  0 


10.84  58 
10.73  10 
10.81  82 
10.90  13 
10.96  05 
11.07  17 
11.1588 
11.21  20 

11.32  72 
11.41  23 
U.49  75 
•1.58  27 
11.88  78 
1L75  30 
11.83  82 
11.02  33 


12.00-85 
12.09-37 
12.17-88 
12.26-40 
12.34  92 
l-i43  43 
12.51-95 
12  80-47 

12.68-98 
12.77-50 
12  86-02 
12.94  53 
13.03  05 
131157 
13.20  08 
13.28  60 

ia37  12 
ia45-83 
ia54-15 
ia82-87 
ia71  18 
1379  70 
ia88-22 
ia96  73 


40% 


ADVANCE. 


40% 


I.   d. 


e. 


s.    d. 


41 

41 

41 

42 

42 

426 

429 

430 


433 
43  6 
430 
440 
443 
446 
449 
450 

453 
45  6 

45  9 
460 
463 
466 

46  9 

47  0 

47  3 
47  6 

47  9 
480 
483 

48  6 
489 

49  0 

49  3 
49  6 
49  9 
500 
603 
606 
509 
51  0 


14.05-25 
14.13  77 
14.22  28 
14.30-80 
14.30  32 
14.47-83 
14.50-35 
14.64  87 

14.73  38 
14.81-00 
14.90-42 
14.08-03 
15.07-4.5 
15.15  07 
15.24-48 
15.33-00 

15.41  52 
15.50  03 
15.58  55 
15.67-07 
16.76-58 
15.84-10 
15.02  62 
16.01-13 

lft.09-65 
10.18  17 
16.26  08 
16.35  20 
16.43.72 
16.52  23 
16.60-75 
16.69-27 

16.77-78 
16.86  •:« 
16.94-82 
17.03-33 
17.11-85 
17.20-37 
17.28-88 
17.37-40 



51  3 
51  6 

51  9 

52  0 
52  3 
52  6 

52  9 

53  0 

539 
540 
543 
546 
549 
55  0 

553 
55  6 
55  9 
560 
60  3 
50  6 

66  9 

67  0 

57  3 

67  6 
57 

68  u 
68  3 

68  6 
689 

69  0 

69  3 
69  6 
69  9 
60  0 

60  6 

61  0 

61  6 

62  0 


17.45  02 
17.54-43 
17.62  95 
17.71  47 
17.70-98 
17.88-60 
17.97-02 
1&05  63 

18.14-05 
18.22  57 

18.31  08 
lH.;i0-f>0 
18.48  12 
18.56-63 
18.65  15 
18.73-67 

18.82-18 
18.90-70 
18.99-22 
19.07-73 
19.16  25 
1JJ.24  77 

iy.;«.28 

19.41  80 

19.50-32 
10.58  K3 
19.67  .>.5 
10.75-87 
19.84  38 
19.92-90 
20.01  -42 
20.U9-03 

20.18-45 
20.26-97 
20.35  48 
20.44  00 
20.6103 
20.78-07 
20.95- 10 
21.J2  13 


s.    d. 


62  6 
630 
636 
640 
646 
650 
65  6 
660 

666 
670 
67  6 
680 
686 
69  0 

69  6 

70  0 

70  6 

71  O 

71  6 

72  0 

72  6 

73  0 

73  6 

74  0 

74  6 

75  0 

75  6 

76  0 

76  6 
770 

77  6 
''8  0 

78  6 

79  0 
79  6 
800 

81  O 

82  0 

83  0 

84  0 


••   e. 

21.20  17 
21.46  20 
21.63  23 
21.80  27 
21.07-30 
22.1433 
22.31  37 
22.48  40 

22.65-43 
22.82  47 
22.99  50 
23.16-.'i3 

2:i.50  (50 
2:^.67  113 
23.84  67 

24.01-70 
24.18  73 
24.35  77 
24.52  80 
24.69  83 
24.86  87 
26.03  90 
25.20  03 

25..'?7-07 
25.55  00 
25.72-03 
25.8007 
28.06  10 
26.23-13 
26.40  17 
26.57-20 

26.74-23 
28.91-27 
27.08-30 
27.25  33 
27.59-40 
27.03-47 
28.27-53 
28.61-60 


■I- 


»^ 


40% 


ADVANCE. 


40% 


d. 


85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 


93 
94 
05 
06 
97 
98 
990 
100  0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


^  10 
20 
30 
40 
60 
60 
70 
80 
90 
100 

200 
SOO 
400 
600 
600 
700 
800 
900 
1000 


e. 


28.95-67 
29.2U  73 
L).63«) 
29.97-87 
80.31-93 
80.68  (X) 
81.00  07 
81.34  13 

81.6S20 
82.02-27 
32.36  :« 
82.70-40 
83..i-47 
33.38-53 
83.72-60 
84.06  67 

68.13- 
136.27- 
204.40- 
272.53- 
840.67- 
408.80- 
476.93- 
645.07- 
613.20- 
681.33- 

1302.67- 
2044.00- 
2725.33- 
JU06.6'/- 
4088.00- 
4769.33- 
5450.67- 
613-2.00- 
6813.33- 


MEMORANDA. 


42J% 


ADVANCE. 


4-21 


/c 


d. 


I 


i 

2)i 
2H 

2}i 
8 

8^ 
8/4' 

1^ 
8M 

8^ 

4 

4X 

4>i 
4>i 
4^ 
4J<' 
4^ 


e. 


.00-38 
.00  72 
.01  08 
.01 -41 
.01-81 
.02- 17 
.02  53 
.02  89 

.03-25 
.03-01 
.08  97 
.01-33 
.04-70 
.0506 
.06-42 
.06-78 

.06  14 
.06  60 
.06  86 
.07-22 
.07-59 
.07  85 
.08  31 
.08  67 

.0903 
.00  39 
.09-75 
.1011 
.1047 
.10-84 
.11-20 
.11-66 

.11-02 
.12-28 
.12-64 
.1300 
.13-36 
.13-73 
.1408 
.14  45 


d. 


6;i 

6>, 
6^ 
6 

i 

f 

ZH 

8 

8H 
SH 

8H 
9 

9}i 

OH 
Q% 


e. 


10 


.14-81 
.15  17 
.15-53 
.15  89 
.16  25 
.16-62 
.1698 
.17-34 

.17  70 
.1806 
.18  42 
.18-78 
.1914 
.19  60 
•19-87 
^•28 

.20-60 
.2U-95 
.21 -31 
.21  07 
.2203 
.22  39 
.22  70 
.23  12 

.23-48 
.23  84 
.2120 
.24-66 
.24-92 
.25-28 
.25-65 
.2601 

.28-87 
.28  73 
.27  09 
.27  45 
.27-81 
.28-17 
.28-63 


•.   d. 


lOH 
lOV 
lOH 

P 

OH 

5K 


.28-80  I  i    6 


6^ 


i      e. 

.29  20 
.29  62 
.20  98 
.30  34 
.30  70 
.31-06 
.81  ^2 
.81-79 

.8215 
.82  51 
.82-87 
.83-23 
.83-60 
.83  96 
.84  81 
.8467 

.85-40 
.86-12 
.86  84 
.37  66 
.88  29 
.8901 
.89  73 
.40-45 

.41  18 
.41-00 
.42  62 
.43  34 
.44  07 
.44  70 
.45  61 
.46-^ 

.46  06 

.47-68 
.48-40 
.49  12 
.49  84 
.60-67 
.61-29 
.62-01 
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421%                 ADVANCB.                 421% 

t.   d. 

•      e. 

•    d. 

$      e. 
.03 -91 

■     d. 

4    AA 

%    e.    ! 

1    6'/ 

.©•73 

2  e'A 

1.51-70 

1  e.'i 

.53  46 

2    9 

.05  36 

4    5 

1.5315 

1    6}i 

.51-18 

2   QH 

.90  bO 

4    bA 

l.&l  50 

1    7 

.51  90 

210 

.96  25 

4   6 

1.50  04 

1  7;^ 

.66  82 

2  10>< 

.00  09 

4   QA 

1.57-48 

1    7M 

.60-35 

211 

1.01  14 

4   7 

1.58  93 

1    7^ 

.67-07 

211^ 

1.02-58 

4   lA 

1.00  37 

1    8 

.57  79 

3   0 

1.04-02 

4   8 

1.61-82 

1    8'^ 

.58  51 

3   OA 

1.0647 

4   8A 

1.63:26 

1    S'A 

.50-:il 

3    1 

1.06  01 

4   9 

1.61-71 

1  en 

,69  90 

3    lA 

1.06  38 

4   QA 

1.66  15 

1  a 

.00  08 

3    2 

1.00  80 

410 

1.67  60 

1    9l{ 

.01  40 

3    2A 

1.11  25 

AlOA 

1.60  04 

1    9|4 

.82  13 

3   3 

1.12.00 

411 

1.70  40 

1    9^ 

.02  85 

3    3A 

1.14  14 

AHA 

1.71  98 

110 

.63  57 

3   4 

1.15  58 

5   0 

1.73  87 

llOV 

.64  29 

3   4'A 

1.1708 

5    1 

1.78-26 

1  10*A 

.0502 

3   6 

1.18  47 

5   2 

1.7015 

1  lOj^ 

.0674 

3   5A 

1.19  92 

5  a 

1.82-01 

111 

.00  46 

3   6 

1.21  38 

5    4 

1.81  03 

1  IIJ^ 

.67  18 

3    6A 

1.2281 

5    5 

1.87-82 

1  ll>i 

.67-91 

3   7 

1.2*  25 

5    6 

1.9071 

1    11  >4 

.68-63 

3    I'A 

1.25  70 

6   7 

1.98-60 

|2   0 

.89-35 

3   8 

1.27  14 

5   8 

1.96  49 

2    OA 

.70-79 

3    8A 

1.  vJ-50 

5    9 

1.00-38 

2    1 

.72  24 

3   9 

1.30  03 

510 

2.02-27 

2    I'A 

.73  68 

3   QA 

1.3i  48 

511 

2.0516 

2    2 

.75- 13 

310 

1.32  02 

6   0 

2.08-05 

2    2>^ 

.76-57 

310>4 

1.31  37 

6    1 

2.1004 

2    3 

.7892 

311 

1.35  81 

6    2 

2.13  83 

2    3!i 

.79-46 

3  mi 

L37  28 

6    3 

2.16-72 

2   4 

.80-91 

4    0 

1.38  70 

6    4 

2.19  61 

2   4M 

.82-'-  .4    OA 

1.4014 

6    6 

2.22-50 

2    5 

.83-80 

4    1 

1.41-59 

6   6 

2.25-30 

2    5>i 

.85-24 

4    VA 

1.43-03 

6    7 

2.28  28 

2   6 

.86-69 

4    2 

1.44-48 

6    8 

2.31-17 

2   6'A 

.88-13 

4   2A 

1.45-92 

6   9 

2.34-06 

2    7 

.89-58 

4    3 

1.47  37 

610 

2.38-95 

2   7;i 

.91-02 

4   3A 

1.48-81 

611 

2.39-84 

2    8 

.92-47 

4    4 

1.50-28 

7   0 

2.42  72  1 
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42J% 


ADVANCE. 


f.    d. 


? 

7 
7 

? 

7 
7 


1 
2 
8 

4 
6 
6 

I 


7    9 
7  10 

7  11 

8  0 


8 
8 
8 
8 


1 
2 

4 


8  0 
8  6 
8  7 
8  8 
8  0 
8  10 

8  11 
0    0 

9  1 

9    S 

9    6 
9    6 

8  "^ 

9  8 

9    9 

9  10 

9  11 

10    0 

10     1 

10    2 


9. 


248  to 
261  aQ 
264  28 
267  17 
26006 
26206 
266-84 

266-73 
271-6? 
274-61 
277-40 
280  20 
28818 
286  07 
288  06 

201-85 
204-74 
207-68 

aoo-62 

a03-41 
806  80 

auoie 

&1207 


B.   d. 


814  86 
ai7«5 
a20  74 
8.23  63 
a26-52 
a20  41 
a32  30 
8.85  10 

238  09 
a40  97 
a43K7 
a4fl  75 
a40  64 
3.52  53 


10  6 
10  6 
10  7 
10  8 
10  9 
10  10 

10  11 

11  0 

n  i 
ii  t 

11     8 

11  9 
11  10 

11  11 

12  0 
12  1 
12  2 
12  8 
72  4 


42J% 


12  5 
12  6 
12  7 
12  8 
12  9 
12  10 

12  11 

13  0 


«. 


d. 


13 
13 
13 
13 
13 
13 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


261-20 
264  00 
266  06 
260  87 
272  76 
a76  66 
a7S  54 
aoi  -42 

284-31 
8.87-20 

aoooe 

a02fl6 
a06-87 
a06-76 
4.01  65 
4.04  54 

4.07  43 
4.1032 
4.13  21 
4.16  10 
4.18  00 
4.21-88 
4.24-77 
4.27  66 


4.30  55 
4.33*44 
4.36  33 
4.30  22 
4.42  11 
4.45-00 
4.47-80 
4.50-77 

4.53  66 

4.56  55 
4.50  44 
4.6-2  33 
4.65  22 
4.68-11 


16  9 
16  10 
16  11 
16    0 


$  e. 


4.76  78 
4.70  67 
4.82-66 
4.85-46 
4.88  34 
4.01-23 

4.04  12 
4.87-01 

4.00-00 
6.02  70 

6.05  66 
6.08  57 
6.11-46 
6.14-35 
a.l724 
6.20  12 

6.23  01 
6.25-00 
6.28-70 
6.31-68 
6.34  67 
'»7-46 


6.4613 
6.40  02 
6.51  01 
6.54-80 
5.57  00 
5.60-58 
6.63  47 
5.6636 

6.60  25 
6.72  14 
5.75  06 
5.77  02 
6.80  81 
5.83  70 


s 


i 


I: 


i 


4.2J% 


2/0 


ADVANCE. 


s.    d. 


17 
17 
17 
17 
17 


17  6 
17  7 
17   8 


17 

9 

1710 

1711 

18 

0 

18 
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18 

2 

18 

3 

18 

4 

18 

5 

18 

6 

18 

7 

18 

8 

18 

9 

18  10 

18  11 

19 

0 

19 
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19 

2 

19 

3 

19 

4 

19 

6 

19 

6 

19 
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19 

8 

19 

9 

1910 

1911 

20 
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20 

3 

20 

6 

20 

9 

21 

0 

c. 


5.92  36 
5.95  25 
5.98- 14 
6.01  03 
6.03  92 
6.06  81 
6.09-70 
6.12-69 

6.15-48 
6.18  37 
6.21-28 
6.^4-15 
6.27  04 
6.20-93 
6.32  82 
6.35-71 
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01 

19    4 

6.93-91 

28 

0 

10.04-07 

38 

0 

13.63 

88 

19     5 

6.96-90 

28 

3 

10.13-04 

38 

3 

13.72 

86 

19    6 

6.99-89 

28 

6 

10.22-91 

38 

6 

13.81 

83 

19     7 

7.02  88 

28 

9 

10.31-89 

38 

9 

13.90 

80 

19    8 

7.06-87 

29 

0 

10.40-86 

39 

0 

1^99 

■78 

19    9 

7.08-88 

29 

3 

10.49-83 

39 

3 

14.08 

75 

19  10 

711-8- 

29 

6 

10.58  80 

39 

6 

14.17 

72 

19  11 

7.14-84 

29 

9 

10.67-78 

39 

9 

14.26 

60 

20    0 

7.17-83 

30 

0 

10.76-75 

40 

0 

14.35 

67 

20    3 

7.28  81 

30 

3 

10.85-72 

40 

3 

14.44 

64 

20     6 

7.35-78 

30 

6 

^0.94-70 

40 

6 

14.53 

61 

20     9 

7.44-75 

30 

9 

11.03-07 

40 

9 

14.62 

59 

21     0 

7.53-72 

31 

0 

11.12-64 

41 

0 

14.71  56   1 
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a  A 


ADVANCE. 


a.    i. 


41  3 
41  6 

41  0 

42  0 
423 
42  6 

42  9 

43  0 

433 
43  6 
43  9 
440 
443 
446 
449 
450 

453 
45  6 

45  9 
460 
463 

46  6 

46  9 

47  0 

47  3 
47  6 

47  9 

48  0 
483 
48  6 
489 
490 


$  c. 

14.80  53 
1 1.81>  £» 
14.1«  18 
ir>.07  45 
15.16  42 
15.25-40 
1-  -37 
1"   ^3^ 

15.52-31 
15.61  2J) 
15.70  20 
15.79-2.J 
15.88  21 
15.97  IS 
16.06  15 
16. 15  12 

16.2tl0 
16.  XI  07 
16.42  01 
16.51  02 
16.59  99 
16.68  96 
16.77  94 
16.86  91 

16.05  88 
17.04-85 
17.13-83 
17.22-80 
17.31  77 
17.40  75 
17.49-72 
17.68  09 


s.    d. 


61  3 
51  6 

51  9 

62  0 
62  3 
62  (3 

52  9 
530 


53  3 
53  6 

53  9 

54  0 
54  3 

54  6 
549 
56  0 

55  3 
55  6 

55  9 

56  0 
56  3 

56  6 
669 
67  0 

67  3 

57  6 

67  9 

58  0 

68  3 
68  6 
689 

59  0 


47;% 


$    c. 


18..3J)  45 
18.48  I J 
1H.57  :fli 
18.«W  ;{7 
18.7.">-.St 
18.Sl-.'n 
IHMi'Jii 
19.02-20 


19.11-23 

19.20  21 
19.29  18 
19..38-15 
19.47  12 
la.'JCMO 
19.05  07 

19.74 -at 

19.83  01 
19.91-99 
20.00-90 
20.09-93 
20.18-91 
20.27-88 

2rj.;j6-8.- 

20.45-8L, 

20.54-80 
20.63-77 
20.72-74 
20.81-72 
2U.90-C9  ! 
20.99-60 
21.08  01 
21.17'61 


j/j 


$    e. 


62  6 
630 

63  6 
04  0 
646 

66  0 
65  6 
660 

666 
670 

67  6 
680 

68  6 

69  0 

69  6 

70  0 

70  6 

71  0 

71  6 

72  0 

72  6 

73  0 

73  6 

74  0 


V4  6 
76  0 

75  6 

76  0 

76  6 

77  0 

77  6 

78  0 


22.43  23 
22.01  18 

22.79  12 
22.97  07 
2.11-  01 

2:j.:».    Ki 

2rj.50  W) 
23.68  85 

23.80  80 
21.01  74 
21.22  09 
24.40  03 
24.58  58 
:^.70  53 
24.94-47 
25.12  42 

2.->.30  30 
2.5. 48 -31 
25.60  25 
25.84  20 
26.02  15 
20.20  09 
20.38  04 
28.55  98 

28.73  83 
26.91  -88 
27.09-82 
27.27-77 
27.45-71 
27.63-66 
27.81  60 
27.99  55 


4-71% 


2/0 


ADVANCE. 


47i7o 


d. 


85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 


I  10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

200 
300 
400 
600 
600 
700 
800 
900 
1000 


I 


e. 


30.50 

aase 

81.22 
81.68 
81.01 
82.30 
82.06 
83.02 

sasT 

33.73 
84.00 
S4.45 
84.81 
85.17 
35.53 
85.80 

71.78 
14a57 
216.35 
287.13 
338.02 
430.70 
602.4» 
574.27 
616.05 
717.83 

1435.67 
2163.50 
2871.33 
3389.17 
4307.00 
5024.83 
5742.67 
6460.50 
7178.33 


70 
68 
5V 
47 
30 
25 
14 
03 

02 
82 
71 
60 
40 
38 
27 
17 


MEMORANDA. 


\  t-^ 


108 


I 


11 

2^ 

2H 
8 

1^ 

i^ 
§^ 

8>i 
1^ 

8;< 

4 

4M 
4j^ 
4^ 
4K 

If 


.0038 
.00-76 
.01  14 
.01-62 
.01  90 
.02-28 
.02-66 
4)304 

.03-42 
.03-80 
MIS 
.04-56 
.04-04 
.05-32 
.06-70 
.06-08 

.06-46 

,06-84 

,(n-22 

.07.60 

,07-88 

.08-96 

.08-74 

,0012 

,00-61 
,00-80 
,10-27 
,10-65 
.11-03 
,11-41 
,11-79 
.1217 


.12-66 
.12  03 
.13-31 
,13-60 
,1407 
,U45 
.14  83 
.15-21 


6H 
6X 
6^ 

6H 
f^ 
6 

§>< 

2^ 
e>i 

en 

7 

2^ 

2^ 
2>^ 

li 

i^ 
§^ 

8>i 

§>< 

81^ 

8^ 
9 


9^ 
10 


.15-60 
.15  07 
.16-33 
.16  73 
.17-11 
.17-49 
.17-87 
.18-26 

.18-63 
.19-01 
.10-39 
.19-77 
.20- 15 
.20-63 
.20  91 
.21-29 

.21-67 
.22  05 
.22-43 
.22  81 
.2319 
.23-67 
.2305 
.24  33 


.24  71 
.25  09 
.25-47 
.25-85 
.26  23 
.28-61 
.2609 
.27-37 

.27-76 
.28  14 
.28-62 
.28  00 
.29' 28 
.29-66 
.30-04 
.30-42 


lOH 
lOK 
XOH 

iiyi 
U^ 

UK 
0% 


.30-80 
.31  18 
.81-66 
.81-04 
.82-32 
.82-70 
.83-08 
.83-46 

.83-84 
.34  22 
.84-60 
.S4-88 
.3686 
.36-74 
.36-12 
.36-60 

.87-28 
.88-02 
.88-78 
.80-64 
.40-80 
.41-06 
.41-82 
.42-68 


.48  84 
.44-10 
.44  86 
.46-63 
.46-30 
.47-16 
.47-91 1 
.48-67 

.40-48 
.60-19 
.60-95 
.61 -71 
.62-47 
.68-28 
.63-09 
.64*76 


H 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


ei4 

7 

I'' 

8'A 
.9K 


110 

llOJ^ 
110>i 
110?^ 
Ill  , 

inv 
iii>i 
iii?< 

2  0 


2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 


11 


0>i 

3 

3>^ 

4 


2 

4?i 

2 

5 

2 

5^ 

2 

e 

2 

e>i 

2 

7 

2 

7>i 

2 

8 

.56  61 
.66  27 
.67  08 
.67-79 
.68-66 
.60  31 
.00  07 

.eo-83 

,61  60 
.62  36 
.63  1! 
.63  87 
.m64 
.66  40 
.66-16 
.66  82 


.6768  3 
.68  44  3 
.69  20  3 
.60  06  3 
.70  72  " 
.71-48 
.72  24 
.73'00 


.7462 
.76  04 
.77  66 
.7908 
.80-60 
.82  13 
.83  65 
.86-17 

.80  09 
.88-21 
.89  73 
.91  25 
.92-77 
.94  29 
.93-81 
.97  33 


2  8yz 

2   9  , 

2  9'A 
210  ^ 
21014 
211 
211M 

3  0 


.98-85 
1.00-38 
1.01  90 
1.03-42 
1.04-94 
1.00-46 
1.07-98 
1.00-60 

M102 
1.12-64 
1.14-06 
1.15  58 
1.17- 10 
1.18  63 
1.20-15 
1.21-67 

1.2319 
l.a4  71 
1.28-23 
1.27  75 
1.29  27 
1.30-79 
1.32-31 
1.33  83 

1.35-35 
1.36  88 

1.38  40 

1.39  92 

1.41  44 

1.42  96 
1.44  48 
1.46-00 


1.47-62 
1.4904 
1.50  60 
1.52  03 
1.53-60 

1.55  13 

1.56  65 
1.58  17 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


4   8>i 
4   9 

4  9yi 

410  , 
410>^ 

411  , 
411>i 

5  0 


5 

1 

5 

2 

5 

3 

5 

4 

5 

5 

5 

6 

5 

7 

5 

8 

5  9 
510 
511 

6  0 


6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
0 
0 
7 


1 
2 
3 

4 

6 
6 

2 

9 

10 

11 

0 


1.50  60 
1.61-21 
1.62  73 
l.&i  25 
1.65  77 

1.67  20 

1.68  81 
1.70  33 

1.71-85 
1.73-38 
1.74  90 

1.76  42  I 

1.77  94 
1.79-48  I 
1.80  98 
1.82  50 

1.85-54 
1.88-58 
1.91-63 
1.94  67 
1.97-71 
2.00-75 
2.08  79 
2.06-83 


2.00-87 
2.12  92 
2.15-96 
2.1900 
2.^04 
2.26-08 
2.28  13 
2.31  17 

2.S4-21 
2.37-25 
2.40  29 
2.43-33 
2.46-38 
2.49  42 
2.52  40 
2.56  60 


60% 


ADVANCE. 


s.    d. 


e. 


7 
7 
7 
7 
7 

? 


1 
2 
3 

4 
6 
6 
7 
8 


7  9 
7  10 

7  11 

8  0 
8  1 
8  2 
8  8 
8    4 

8  5 
8  6 
8  7 
8  8 
8  9 
8  10 

8  11 

9  0 

9  1 

9  2 

9  3 

9  4 

9  5 

9  6 

9  7 

9  8 

9  9 
9  10 
9  11 
10  0 
10  1 
10  2 
10  3 
10    4 


2.58-64 
261-68 
204-63 
2.67  67 
2.70-71 
2.73-75 
2.76-79 
2.79-83 

2:82-87 
2.85-92 
2.88-96 
2.92-00 
295-04 
29808 
a01'13 
aOi'H 

8L07'21 
aiO-26 
ai8-29 
ai6-33 
a  19-38 
a22-42 
a26-46 

ass-so 
aaiM 

a84-68 
a37-68 
8.40-67 
a43'71 
a46-75 
a49-79 
a52-83 

a8i-88 
a88'92 
a61'96 
a65-00 
a68-04 
a7108 
a74-12 
a77  17 


s.   d. 


10  5 

10  6 

10  7 

10  8 

10  9 

10  10 

10  11 

11  0 

11  1 

11  2 

11  8 

11  4 

11  5 

11  6 

11  7 

11  8 

11  9 

11  10 

11  11 

12  0 
12  1 
12  2 
12  8 
12  4 

12  5 

12  6 

12  7 

12  8 

12  9 

12  10 

12  11 

13  0 

18  1 

13  2 

13  3 

13  4 

13  6 

13  6 

13  7 

13  8 


60% 


e. 


a80-21 
a83-25 
a86  29 
a89-33 

a08'46 
4.01-60 

404-64 
4.07-68 
4.10-62 
4.13-67 
4.16-71 
4.19-75 
4.22-79 
4.25-83 

4.28-97 
431-92 
434-96 
43800 
44104 
444-06 
447-12 
46017 


463-21 
466-25 
^69-29 
462-33 
465 -,37 
4.68-42 
471  46 
474-60 

477-54 
480-68 
483-62 
486-67 
489  71 
492  75 
496-79 
496  83 


s.    d. 


13  9 
13  10 

13  11 

14  0 
14  1 
14  2 
14  8 
14    4 

14  5 
14  6 
14  7 
14  8 
14  9 
14  10 

14  11 

15  0 

15  1 

15  2 

15  8 

15  4 

15  5 

15  6 

15  7 

15  8 


$  «. 


15  9 

15  10 

15  11 

16  0 
16  1 
16  2 
16  3 
16  4 

16  5 
16  6 
16  7 
16  8 
16  9 
16  10 

16  11 

17  0 


6.01-87 
6i04-92 

*         1 

.  U8 
6.2k)- 12 
6.2317 

6.26-21 
6.29  25 
6.32-29 
6.35-33 
6.38-37 
6.41  42 
6.44-46 
6.47-60 

a60-64 
6.63-68 
6.66  62 
6.60-67 
&62  71 
6i65-76 
5.68-79 
&71-83 

6.74-87 
6.77-92 
6.80  06 
6.8^  00 
6.8704 
6l00-06 
6.93-12 
6.9617 

6.99'21 
6.02-25 
6.05-29 
&08  33 
ftll-37 
6.14  42 
6.17  46 
6.20  50 
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60% 


ADVANCE. 


50% 


■.   d. 


■( 


'l 


17  1 

17  2 

17  8 

17  4 

17  6 

17  6 

17  7 

17  8 

17  0 

1710 

1711 

18  0 

18  1 

18  2 

18  8 

18  4 

18  5 

18  6 

18  7 

18  8 

18  9 

1810 

1811 

19  0 

19  1 

19  2 

19  3 

19  4 

19  5 

19  6 

19  7 

19  8 

19  9 

1910 

3.911 

20  0 

20  3 

20  6 

20  9 

21  0 

f.   d. 


6.23  64 
6.26  68 
6.29-62 
6.82  67 
6.35-71 
6.38-75 
6.41-79 
&44-83 

6.47-87 
6.60  02 
6.5306 
6.57  00 
6.00-04 
a63-06 
6.66-12 
&tie-17 

6.72-21 
6.75-25 
6.78-29 
6.81  33 
6.84-37 
6.87*42 
6.00-46 
6.93-60 

6.06-64 
6.00-68 
7.02-62 
7.06  67 
7.08-71 
7.11-75 
7.14-70 
7.17-83 

7.20-87 
7.23-02 
7.26  08 
7.3000 
7.30- 12 
7.48-25 
7.57-37 
7.66-50 


21  3 
21  e 

21  9 

22  0 
22  8 
22  6 

22  9 

23  0 

23  3 
23  6 

23  9 

24  0 
24  3 
24  6 

24  9 

25  0 


e. 


I 


25 
25 

25  9 

26  0 
26  3 
26  6 

26  9 

27  0 

27  3 
27  6 

27  9 

28  0 
28  3 
28  6 

28  9 

29  0 

29  3 
29  6 

29  9 

30  0 
30  3 
30  6 
30  9 
81  0 


s.    d. 


7.75-62 
7.84-75 
7.83-87 

aus-oo 

8.12-12 
&21-26 
&30-37 
8.39-60 

8.48-62 
a67-75 
8.66-87 
8.7800 
8.85-12 
8.04-25 
0.03-37 
0.12-60 

0.21-62 
0.30-75 
0.30-87 
0.40  00 
0.5812 
0.67-25 
0.76  37 
0.85-60 

0.04-62 
10:03-75 
1012-87 
10.22  00 
10.31  12 
10.40-25 
10.40-37 
10.68-60 

10.67-62 
10.76-75 
10.85-87 
10.0500 
11.04-12 
11.1325 
11.22-37 
11.31-60 

as 


3 
6 
9 
0 


31 
31 
31 
32 
32  3 
32  6 

32  9 

33  0 

33  3 

33  6 
83  9 

34  0 
34  3 
34  6 

34  9 

35  0 

35  3 
35  6 

35  9 

36  O 
36  8 
36  6 

36  9 

37  0 

37  8 
37  6 

37  9 

38  0 
38  3 
38  6 

38  9 

39  0 

39  3 
39  6 

39  9 

40  0 
40  3 
40  6 

40  9 

41  0 


*      e. 

11.40-62 
11.49-75 
11.58-87 
11.68-00 
11.77  12 
11.86-25 
11.95  37 
12.04-60 

12.13-62 
12.22-75 
12.31-87 
ia41-0(J 
12.50- 1? 
12.59-25' I 
12.68  37  I 
1^77-60  [ 

12.86-62 
12.95-75 
13.04-87 

lau-oo 

ia23-12 
ia32-25 
ia41  37 
ia60-60 

ia59-62 
iad8-75 
ia77-87 
ia87  00 
ia96-12 
14.05-25 
14.14-37 
14.23-60 

14.82-62 
14.41-75 
14.50-87 
14.60  00 
14.69-12 
14.78-25 
14.87-37 
14.96-50 


60% 


ADVANCE. 


1.    d.    I    $ 


e. 


y 


41  3 
41  6 
41  9 
420 
423 
426 
429 
430 

433 
436 
439 
440 
443 
446 
449 
450 

453 
456 
459 
460 
463 
466 
469 
47  0 

47  3 
47  6 
47  9 
480 
483 
486 
489 
490 

493 
496 
499 
600 
503 
506 


15.06-62 
16.W76 
16.23-87 
16.33-00 
16.42  12 
15.61-26 
16.00-37 
15.00  60 

16.78-62 
15.87-75 
15.00-87 
16.06-00 
16.15-12 
16.24-25 
16.33-37 
16.42  60 

16.51-62 

16.60  76 
16.60-87 
16.70-00 
16.88-12 
16.07-25 
17.00-37 
17.1660 

17.24-62 
17.33-75 
17.42-87 
17.6200 

17.61  12 
17.70-25 
17.70-37 
17.88-60 

17.07-62 
18.06-76 
18.16 -87 
18.2600 
18.34-12 
18.43-26 
18.62-37 
18  61-60 


s.    d. 


51  3 
51  6 

51  9 

52  0 
52  3 
52  6 
52  9 
530 

533 
536 
539 
540 
543 
546 
549 
550 

553 
556 
559 
560 
563 
566 
569 
57  0 

573 
57  6 
57  9 
580 
583 
586 
589 
590 

593 
596 
59  9 
UOO 
606 
61  0 
61  6 
620 


60% 


e. 


18.70-62 
18.70-75 
18.88-87 
18.06-00 
10.07-12 
10.16-25 
10.25-37 
10.34-60 

19.43-62 
10.62-75 
19.61-87 
19.71  00 
19.80' 12 
10.89  25 
10.98  37 
20.07-60 

20.16  62 
20.25-76 
20.34-87 
20.44-00 
20.53-12 
20.62-25 
20.71-87 
20.80-60 

20.80-62 
20.98-76 
21.07-87 
21.17-00 
21.26-12 
21.36  25 
21.4437 
2L63  60 

21.62-62 
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